■ 製品についてのサポートのご案内 


ホームぺージで 調べる 

パンディカムの最新ヴポート情報 
( 製品に関ずる Q&A 、 パソコンとの接続方法など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

パンディカムホームページ 
http://www.sony.co.jp/cam 

A ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 
を掲載しています。 

付属ソフトウエア （ ImageMixerforHDDCamcorder ) のヴポート情報 
http://www.pixela.co.jp/oem/sony/j/ 



電話で問い合わせる (おかけ間違いにご注意くださし、） 

テクニカルインフオメーシヨンセンター 
•ナビダイヤル .S 550570 -00-0066 

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電話 ‘ PHS でのご利用は . 0466-38-0253 

(ナビダイヤルが使用でさない場合はこちらをご利用 < ださい） 

<電話受付時間〉月〜金曜日午前9時〜午措8時 
±、曰曜曰、祝曰午前9時〜午後己時 
お電話の隙は、本機をお手元にご用意ください。 

ImaaeMIxer ImageMixer for HDD Camcorder に関するお問いちわせ窓 □ 

5 for HDD Camcorder ピクセラユーザーヴポートセンター 

【電話番号】 06-6633-3900 

く電話受付時間> 月〜日曜日午前9時〜午後日時(ただし、年末、年始、祝日を除く) 


修理のお申し込み 

m 指定宅配便での修理品のお引さ取りから修 S 後の製品のお届けまでを一括 

して行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただく 
か、 WE 巨サイトをご覧ください。 
http : //WWW. Sony. CO. jp/d i-repatr/ 


■ カスタマー^のご案内 

カスタ マー 登録していただくと、まむ、便利な各種サポートび受けられます。 
詳しくは、同個のチラシ r カスタ マー 登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトを 
ご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/di-regi/ 


登録後は登録者専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 
詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cam/contact/ 

ソニー株式会社干 141-0001 東京都品川区化品川 6-7- 3 已 http://www.sony.co.jp/ 

この説明書は 1 日び施古紙再生紙と V0C (揮発性 
有機化合物 ) ゼ □ 植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 
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取巧説脂 


DCR-SR60 



-電気製品はまをの 

胃*=* 1ためのま意事項を 
守らないと、火災や人身事故になる 
ことがあ0まず。 

この取扱説明書には、事故を防ぐた 
めの重要な注意事項と製品の取り 
扳いかたをおしています。取掘説明 
書をよくお読みのラえ、製品を安全 
にお使いぐださい。お読みになった 
あとは、いつでも見られるところに 
必ず保管して < ださい。 


イリ•"化 ■ 

の InfoLITHIUM Bmjfffz] 

SERIES 


r 八ンデイカムバンドブック j ( PDF ) も 
あわせてご覧ください 

付属の CD-ROM に PDF 形式で収録されている 
r 八ンデイカム八ンドブック」では、本機の詳細 
な活用方法を説明しています。 



◎ 2006 Sonv Corporation 

































胚警哥 ををのために 


一30〜31ぺージも 

あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたとをに生じる感電 や 傷害 
など人へのを 害、また 火災などの財産への 損害を 

未然に防止するため、次のことを必ずお守り < だ 
さい。 


♦ 


r ま全のために」のを意事項を守る 


定期のに点検ずる 


1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ 
部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、 
故障したまま使用していないか、などを点おしてく 
ださい。 


故障した S 使わない 


カメラや充電器などの動作びおかしくなったり、破 
損していることに気びついたら、すぐにテクこカル 
インフォ火ーシヨンセンターへごネ目談ください。 


万一、異常が起きた5 


変な音•においびし I 、〇屬原を恥 
た5煙が出た5 > © 電池をはずず 

〇テクニカルインフオ 
メーシヨンセンター 
に連絡ずる 


裏表紙に テクニカルインフオメーシヨンセンター 
の 連絡先びあります。 




万一、電池の液漏れが起きた S 


〇ずぐに火気か6遠ざけてくださし、。漏れた液や 
気体に引火して発火、破裂の恐れがありまず。 
〇 液び目に入った場合は、こず5ず、ずぐに水道水 
などされいなかで巧分に洗ったあと、医師の治 
療を受けて < ださい。 

〇液を□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水道水 
で□を巧ミきし、医師に相談してください。 

〇液が身体や劲民につし、たときは、水でよく洗し、 
流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次のよ 
ラな表示をしています。 


磁危険 1 

この表示のある事項を守らないと、 
極めて危険な状況び起こ0、その結 
果大けびや死 t にいたるを害び発 
生します。 


A 警告 

この表示のある事項を守らないと、 
思わぬ危険な状況び起こ0、その結 
果大けびや死 t にいたるを害び発 
生することびあります。 


[A 注思 I 

この表示のある事項を守らないと、 
思わぬ危険な状況び起こ0、 

けがや財産に損害をちえることが 
あります。 


ミち意を促す記号 


A 

A 

火災 

感電 

行為を禁止する記号 


0 


禁止 

かお禁止 



めれ手禁止 


行為を指示する記号 


つラグをコン 

〇 

指示 


セントから巧く 
電池について 

r 安全のために」の文中の r 電池」と 
は、バッテ U - パックも含みます。 




















使用前に必ずお読み < だをい 


• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
r 取り扱し化のご注意」をご覧ください (26 ベー 
ジ)。 

• 本機の電源ランプ (8 ページ）やアクセスランプ 
* び点打中に本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取り外すと、八ードディスクび壊れた 
り、記録した映像び失われる場合があ0ます。 

録画/録音に際してのごま意 

• 事前にためし撮りをして、正常な麵應猜を 
確認して < ださい。 

• 万一、ビデオカメラレ]-ダーなどの不具合に 
より記録や再生びされなかった場合、画像や音 
声などの記録内容の補償については、ご容赦く 
ださい。 

• おなたびビデオで録画偉录音したをのは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無斷 
で使用でさません。なお、実演や興業、展示物な 
どのラちには、個人として楽しむなどの目的び 
あってち、撮影を制限している場合びあります 
のでご注意 < ださい。また、著作権保護のため 
の信号び記録されている映像を本機で録画す 
ることはでさません。 

電波障害自ま規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制 
協議含 (VCCI) の基準に基づくクラス目情報技 
術装置でず。この装置は、家庭環境で使用ずるこ 
とを目的としていますび、この装置びラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引さ起こずことびありまず。取扱説明 
書に従って正しい取り振いをしてくだごい。 

撮影した画像データは保存してくださ 
い 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像デー 
夕をなをしてください。画像データはパソコン 
を使って DVD になをすることをおすすめしま 
す％ビデオ/ DVD 機器で画像データを保巧する 
ことをでさます％ 

• 撮影媛は定期的に保をずることをおすすめし 
ます。 

カメラに振動や衝擊を与えないでくだ 
さい 

• 本樵の A — ドディスクび認識されなくなった 
り、記録や再生びできなくなることびありま 
す。 


落下検出について 

• 落下による衝撃から内獻 V - ドディスクを保 
護するため、本機は隱下検出]機能 f を搭載し 
ています。そのため、本機び落下状態になった 
り、無重力状態になると、八ードディスク保護 
のための動作音び録音されることびあります。 
また、繰り返し落下状態を検出した場合は、撮 
影や再生び停止ずることびあ0ます。 

本機の温度に関ずるごま意 

• 本機の温度び高すぎたり、ほすざたりすると、 
カメラを保護するために撮影や再生びでさな 
くなることびあります。この場合は、本機の液 
晶画面にメッセージび表おされます (2 日ペー 
ジ)。 

パソコンと接続したとをのごま意 

•) (ソコンから本機の A — ドディスクを フォー 
マッ トしないで<ださい。正常に動作しなくな 
ります。 

高地などでの使用に関ずるごま意 

• 気圧の低い場所(海抜3,000メートル L 化)で 
は本機の電源を入れないでください。 A — ド 
ディスクを破損ずる恐れびあ0ます。 

カメラの廃棄/譲渡に関するごま意 

.本機で [HDD 初期化]*や フオーマツ トを巧つ 
てわ、 A —ドディスク巧のデータは完全には消 
去されないことびあります。本機を譲渡すると 
さは [HDD データ消去] * を巧って、八ードディ 
スク内のデータの復元を困難にすることをお 
すすめします。本機を廃棄ずるときは、本磯を 
物理的に破壊することをおすすめします。内蔵 
された八ードディスクの破壊によって、八ード 
ディスク内のデータの復元を困難にすること 
びでさます。 

本書について 

• 画像の例としてスチルカ^ラによる写真を 
使っています。実際に見えるちのとは異な0ま 
す。 

• 本書の説明に使巧しているパソコンの画面は、 
WindowsXP のものです。お使いの OS によつ 
て画面表示は異な0ます。 


「 A ンデイカム A ンドブック」 （ PDF ) をご覧く 
ださい。 
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商標について 

• -パンディカム"、は 
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MemoryStickDud はソニー株式会社の 
商標または商標登録です。 
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• ImageMixer for HDD Camcorder は 
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す。 

• P 卽 tium は Intel Corporation の登録商 
標または商標です。 

その他の各社ちおよび鲁商品名は鲁社の 

登録商標または商標です。なお、本文中で 

は. TM、®7 —クは明記していません。 
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準備 1 :付属品をおかめる 


箱を開けたら、付属品びそろっているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 


USB ケープル （1) 





AC アダプター （1)(6 ページ) 


電源コード （1)(6 ページ) 


ワイヤレスリモコン （1) 



ボタン型 U チウム電池びあらかじめ取り付けら 
れています。 

リチヤージャスレバッテリーパック 
NP - FP 50(1)(7 ページ） 




ハンデ イカ ムス テーシヨ ン （1)(6 ぺ ージ) 




AV 接続ケーブル （1)(1 6ぺージ) 



CD - R 0 M (1)(17 ぺージ） 

- rimageMixer for HDD Camcorder」 

(ソフトウェア） 

-「八ンデイカム A ンドブック」 （PDF) 

取扱説明書 < 本書 > (1) 

保証書。） 


リモコンについて 

絶緑シートを引さ损いてから U モ コンを 
使ってください。 



リモコンの電池を交換ずるには 

© タブを内側に押し込みなびら、溝に m をか 
けて電池ケースを引出す。 


③+面を上にして新しい電池を入れる。 

感電池ケースを r カチッ」といラまで差し込 
む。 



• リモコンには、ボタン型 U チウム電池 
i：CR202 日)び内蔵されています。 CR202 日政外 
の電池を使用しないでください。 









準備 2 :パッテリーを巧電する 



本機で使えるバッテリーは、専用の"イン 
フオリチウム"バッテリー ( P シリーズ)で 
ず。 


1 バッテリーを r カチッ」としけまで 
矢 EP のち向にず6して取り付ける。 


2 電源スイッチを r 切(巧電)」（お買 
い上げ時の設定)にする。 


3 AC アダプターの DC プラグの ▲ 
マークを 上にして、 A ンデイカム 
ステーシヨンの DC IN 端子につな 

ぐ。 


4 電源コードを AC アダプターとコ 
ンセントにつなぐ。 


5 本機を八ンデイカム ステーシヨ ン 
に取り付ける。 

充電ランプび点なし、充電び始まる。 
充電ランプび消えたら充電終了です 
(満充電)。本機をノ \ンデイカムステー 
シヨンから取り外してください。 


バッテリーを取りがずには 

電源スイッチを「切伉電)」にする 。 BATT 
(バッテ U —)取りがしレバーをずらしな 
びら、バッテ U —を取り外す。 



•バッテ U— は、本機の電源ランプ (8 ベージ)び 
点打していないことを確認してから取0外し 
て < ださい。 




























AC アダプターのみで巧電ずるには 

電源スイッチを r 切(充電)」にした状態で、 
本磯の DC IN 端子に直接 AC アダプターを 
つないで充電する。 


電源スイッチ 



付属バッテリー NP - FP 50 での 
巧電/撮彰/再生時間 


充電時間:バッテリーを使い切った状態からのお 
よその時間 

撮影/再生時間:満充電からのおよその時間 


(単位:分) 


充電時間(満充電） 

125 

撮該可能時圈1> 


連続撮影時 

100 


105 

実撮該時2> 

55 


55 

再生可能時間3> 

115 


りそれぞれの時間は次の条件によるち)のです 
([録画モード]は [HQ])。 

上段:液晶画励てックライトが[入]のとき 
下段:液晶画面バックライトび[切]のとき 
2) 劳最該時とは、録画スタン J くイ、霞原スイッチ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 
時間です。 

み液晶国画バックライトび[入]のとき。 


バッテリーについて 

•バッテ U- の交換は、電源スイッチを「切饰 
電)」にしてから巧ってください。 

• 電源〕ードをコンセントから抜し、ても、 AC ア 
ダプターび本機の DC IN 端子につなびれてし、 
る限り、バッテI」一からは電源#給されませ 
ん。 

充電/撮影/再生可能時間について 

• 2己む （10 〜30ごび推奨)で使用したとさの時 
間です。 

• 低温の場所で使うと、撮轟巧生可能時勵ホそ 
れぞれ短くなります。 

• 使用状態によって、撮影/再を可能時間び短く 
なじます。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用して 
<ださい。本機を使用中、不具合び生じたとさ 
はすぐにコンセントからプラグを抜さ、電源を 
遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭し嗎所に 
設置して使用しないで<ださい。 

• AC アダプターの D 〔プラグやノてッテリー端子 
を金属類でショートさせないでください。故障 
の原因になります。 


お願い 


U チウムイオン電池は U サイクルでさます。 
不要に なった これらの電池は、金属部分にセ 
n ; \ン テープな どの絶縁 テープを 貼って充電 
式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 

鶴 

Li-ion 

U チウムイオン電池 

充電式電池の収集 •リサイクルおよび 
U サイクル協力店については 

有限責任中間法人 JBRC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/inclex.html 
を参照して < ださい。 


■ !T か 




















準備 3 :電源を入れて、曰付/時刻をあわせる 



1 緑のボタンを巧しなが5、電源ス 
イッチを矢 EP のち向にず6して、 
本機の電源を入れる。 

撮影和再生するとさは、該当の電源ラ 
ンプび点打するまで電源スイッチを矢 
印の方向へ繰り返しずらす。 

〇 (動画）： 動画を撮影ずるとさ 
む (静止画）： 静止画を撮霖するとさ 
H (見る/編集）： 撮影した動画や静止画を本 
機の画面で見るとさや、画像を編集俏||除する 
とさ 


2 巨]/因をタッチしてェ U アを選 
び、区 g をタッチ。 


3 同様にサマータイム、[年]、[月]、 
[日]、時、分を設定して、 極] をタツ 
チ。 

時計び動さ始める。 


• 本機で巧マータイム]を[入]にすると、時計が 
1時間進みます。 

• 日付廠 ij は撮彰時には表示されません。自動 
的に記録され、再生時に表示させることびでき 
ます。 

日付時刻を設定しなおずとさは 

IP. だユ -I —♦ [セットアップ]— ► 0® 時間設 
定一 ► [日時あわせ]で設定でさますに0 
ぺージ)。 
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準備 4: 撮該前の調整をずる 



1液晶画面を見やずく調節する。 

液晶画面を90°まで開き(任))、見やすい角 
度に調節する（⑤)。 


2電源スイッチを繰り返しず 6 し 
て、ランプを点なさせる。 

口（動画）：動画を撮影するとさ 
Cm (静止画）：静止画を撮影するとさ 

•む (青を止画）ランプを点灯させると、画像 
の比率び自動的に4:3に切り換わります。 


4ベルトを締めて正しく構える。 

ベルトをイラストの順番でしっかり締め、 
正しく構えます。 



3ワイド切換ボタンを繰り返し巧し 
て、希望の設定にする。 





















撮る 


レンズカパー 



1 電源スイッチを矢 EP のち巧に繰り返しず6して、ランプを点なさせる。 

「切(充電)」から電源を入れるとさは、緑のボタンを押しなびら矢印の方向へず6す。 

2 撮影を始める。 


H 動画のとさ 


スタート/ストップボタン图（または 
圓）を巧す。 


撮影をやめるときは、もう一度巧す。 


れ 静止画のとを 


フオトボタンを巧す。 
r カシヤ」と鳴り、1111び消えると記録され 


る。 


• 撮影終了後にアクセスランプび点灯しているとさは、八ードディスクにデータを書さ込み中です。本機 
に衝撃や振動を与えたり、バッテ U —や AC アダプターを取り外さないでください。 

• 動画と静止画は同樹こ撮影できません。 

• 本臘 D 八ードディスクに [HQ] 画質で7時間20分程嵐 i 影できます。撮影可能時間は被写体の状態に 
よって蜜動します。 

• 動画の連続撮影び可能な時間は、約13時間です。 
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見る 


1電源スイッチを繰り返しず6して、囚（見る編集)ランプを点灯させる。 


液晶画面にビジュアルインデックス画面び表示される。 


撮影曰 
前の6枚 

:欠の6枚 



撮影曰時から選択する。 


最後に撮影/再生した動画に 
はがつさます。 l^l びつい 
た動画をタッチすると、前回 
途中で止めた位置から再生 
でさます。 


13( 動動タプ〇(静止画)タブ固（フレイ U スト）タプ 


2再生を始める。 


|1|動画のとさ 


因（動画)タブをタッチし、見たい 


画像をタッチする。 


タッチする 

画像の先頭/ たびに、再生 

前の動画へ /一時停止 次の動画へ 


I iL I 

nooMooo 

r^n 

r 

■ I レ ■西 11 ► 

III I 应 ■►•I Ip. メニュ ー I 



^ - 



停止（ビジュアル 早戻し/早送0 

インデックス画面へ） 


選んだ動画から最後の動画まで再生さ 
れると、ビジュアルインデックス画面に 
戻る。 


れ 静止画のとさ 


0(静止画)タブをタッチし、見たい 
画像をタッチする。 


スライドシヨーボタン 



ビジュアルイン前/;欠の静止画 
デックス画面へを表示 


• 動画再生の~時停止中に/區 IE をタッ 
チすると、ス□一再生び始まります。 

• は1度タッチすると約5倍速、2度 
タッチすると約10倍速、3度タッチすると約30倍 
ま、4度タッチすると約孤倍速で動作します。 
•A- ドディスクからデータを読み出すとさに、ア 
クセスランプが点な/点減します。 


動画の音量を調節ずる 

回互3一 [音量]をタッチし、 r ^ n / m を 
タッチして調節する。 

• 回豆3で見つからなし、ときは[セットアップ] 
から還びますに2ページ)。 

















































本が各部の名前と役割 



:撮る]とき 


[UNIGHTSHOT PLUS スィッチ 

[入]にすると、暗い場所で撮影でさる。 

C 国と ["NIGHTSHOT PLUS "] び表示 
される。） 

回ズームレパー 

ず6すとズームする。軽く動かすとゆつく 
り、さらに動かすと速くズームする。 


固 S 脚用ネジ巧(本体底面） 

兰脚(別売り、ネジの長さび 5.5 mml ； rF ) 
を取り付ける。 

回ズームボタン 

押すとズームする。 

圆液晶画面 

90°まで開いてか6(の)、レンズ側に180° 
回して(③)、自分撮り（対面撮影)できる。 


W : 広角 

広範囲を撮る 

拡大して摄る 



固内蔵ステレオマイク 

音声を記録する。 

固リモコン受光部 

U モコンからの信号を受ける。 

回録画ランプ 

録画時に赤 < 点打する。本機の八ードディ 
スクやバッテ U —の残量びかなくなると 
点滅する。 



回シヨルダーストラップ取り付け部 

シヨ ルダーストラップ(別売り）を取り付 
ける。 

回逆光補正ボタン 

押すと因び表示され、逆光を補正する。解 
除するにはちラ1度巧す。 















































回 RESET (リセット）ボタン 

巧すと、日時を含めすベての設定び辭除さ 
れる。 

圆画面表示パ V "ッテリーインフォボタン 

画面表示を切り換えたり、バッテ U —の残 
量を確認でさる。 

圆シンプルボタン 

巧すと、本機のほとんどの設定を自動化し 
て、簡単に操作(シンプル操作)でさるよラ 
になる。シンプル操作中は操作でさないボ 
タンびある。 


[見る]とき 


回ズームレバー 
回ズームボタン 

画像を1 . 1〜日倍の範囲でズーム(再生 
ズーム）でさる。 

© 拡大したい画像を表示する 
⑤ T (望遠)で画像を拡大する。 

画面に枠び表おされる。 

感画面中央に表示したい部分をタッチ。 

タッチした部分び画面中央に移動ずる。 
0 W (広角)/ T (望量)で画儘の大きさを調節 
する。 

終了するには、[終了]をタッチする。 

回スピーカー 

再生時の音亩を間 くこと びでさる。 

圆シンプルボタン 

[撮る]とさと同じ。 


が部機器をつなぐとき 


回〜 固… 端子カバーを開ける 

回 シューカバー 

アクティブインターフェースシューを 
使うときに開ける。 

团 アクティブインターフ王ースシュー 

バ Active 
#J interfacfiShoe 

専巧マイクやフラッシュ（別売り）など 
を使ラときに、本機から電源供給し、本 
磯の電源スイッチに連動して接続機器 
の電源の入/切びでさる。 

0DC IN 端子 

AC アダプターの DC プラグをつなぐ。 

画 A / V 端子 

AV 接続ケーブルをつなぐ。 

固 REMOTE 端子 

別売りのアクセヴ U —を接続する。 

國 ワンタッチ DVD ボタン 

パソコンとつないで DVD を作成する。 
國インターフェースコネクタ 

本磯とノ Vンディ カムステーシヨ ンを接 
続する。 

國パ USB) 端子 

USB ケーブルをつなぐ。 


■ }一か/祉か 
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画面表巧の意味 


動画を撮該中 g 静止画を撮影中 



日]ソくツテリー残量の目安 图画像サイズ 

回録画モード（亟/ 1 E /を） 图画質 （[ FIN 日/ [ STD ]) 

图撮影状態（[スタンバイ]/ [• 録画]) 圆撮影可能枚数 

团カウンター(時:分:砂） 

固撮影可能時間 
固レビューボタン 
团パーソナルゾ ニュー ボタン 


動画を再生中 I 静止画を再生中 



[131- 出 ■ ] 「- ■面つ「> III Lm と— 17] 


因]再生表お 

回記録フォルダ/ファイル名 
因動画操作ボタン 

囲再生中の動画のま号/!己録している動 
画の数 

固前の画像/;义の画像ボタン 



回記録フオルダ/ファイル名 
因ビジュアルインデックス表をボタン 
固前の画像なの画像ボタン 

回再生中の静止画の番号/記録している 
静止画の数 

國スライドショーボタン 
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液晶画面の表示 


撮影/再を中や、設定を変更したとさに次 
の表示び出ます。 

画面左上 画面中央上 画面ち上 



画面左上 


表示 

意味 

0 

セルフタイマー摄影 

Q BRK 

連写/ブラケット撮影 

4 〇い 4- 

® 

フフツソユ 

ド 

マイク基準レベル低 

画面中央上 

表示 

意味 

む 

スライドショー繰り返し 
設定 

画面ち上 

表示 

意味 

ホロイト ブラック 
フエーターフエーター 

才 某 ヮィフ 

フエーダー 

施 

液晶バックライト切 

端 F 

落下検出切 

質 

落下お出 


画面中央 

表示 

意味 

国 

NightShot plus 

S 固 

Super NightShot plus 

[幻 

Color Slow Shutter 

の 

PictBridge 接続中 

巧旧[间 

弓白©"# A 

警告 

画面下 

表示 

意味 

匹 

ピクチャーエフェクト 

防 

デジタルエフェクト 

喧 ii 二 

手動 フォー カス 

货 & 

で 與^ li ^ 

プ□グラム AE 

因 

逆光補正 

ミ おみ tAl 

ホワイトバランス 

画 

ワイド （16:9) 切換 

，地、， 

手ぶれ補正切 


フレキシブルスポット測 


光/力六ラ明るさ 


I 撮影時のデータについて I 


撮影時の曰付時刻と撮影条件をおした力 
メラデータび、自動的に記録されます。 
これらのデータは、撮影中には表示されま 
せんび、再生時に曰時/カメラデータとし 
て確認でさます。 



諭 

か 

か 
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画像を削除ずる 


1ビジュアルインデックス画面か6 
動画または静止画を表示する。 

2 [編集]一[削除]をタッチし、削除 
したい画像をタッチ。 

選んだ画像に V びつ<。 

3 医 K ] -*• [はい]をタッチ。 


ずべての動画または静止画を一括削除 
ずる 

手順 2 で[編集]—[全削除]をタッチし、画 
面の指示に従ラ。 

日付ごとに削除ずる 

© ビジュアルインデックス画面で[日付]を 
タッチし、削隙したい撮影曰をタッチ。 

感画一[編集]一にの日を全て削除]一 
[はしリの順にタッチ。 

撮影した画像を確認して削除ずる 

直前に撮影した画像を確認して、そのまま 
削除でさます。 

0電源スイッチをな（動画)または〇簡 
止画）にして、をタッチ。 

⑤ m をタッチ。 

感[はい]をタッチ。 


テレビにつないで見る 

AV 接続ヶーブル(付属）（田])、または S 映像端子付き AV 接続ヶープル访リ売り）（回)で本機 
をテレビやビデオの入力端モにつなざます。詳しくは r 八ンデイカム八ンドプック」 （ PDF ) 
をご賣ください。 
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パソコンをミ舌用して楽しむ 


付属の CD - ROM には、政下び収録されて 
います。 

-「八ンディカムノ V ンドブック」 ( PDF ) 

本機の楽しみかたを紹介する A ンドブックです。 

- rimaaeMixer for HDD Camcorder 」 

本機とパソコンをつないでパソコン上で画像 
を見たり/編集した 0/ DVD を作った0するた 
めのソフトウェアです。 

し: TF の手順にしたびって、お手持ちのパソ 
コンにインスI-ールして < ださい。 


「/、ンデイカム/ハンドブック」 
( PDF ) を見る 


ご覧になるには Adobe Reader び必要です。 

■ Windows をお使いの場合 

©パソコンの電源を入れる。 

⑤パソコンのディスクドライプに CD - 
ROM (付属）をセツトする。 

インス I -ールの選択画面び表おされる。 


Handycam Application Software 



⑤ [ A ンディカム A ンドブック]をクリック。 
「 A ンディカム A ンドブック」のインス 
I -ール画面び表おされる。 



0 [日本罰とお使いの機種名を選択し 、 [A 
ンディカム A ンドブック ( PDF )] をク 
IJ ック。 

インス I -ールび開始される。終了すると、 
デスクトップに 「 A ンディカム A ンド 
プック」のショートカットび表示される。 
• お使いの機種名は、本機の麵に記載され 
ています。 


感[終了]-^[終了]をク I 」ックし、パソコン 
から CD - ROM を取り出す。 

■ Macintosh をお使し、の場合 

のパソコンの電源を入れる。 

感パソコンのディスクドライブに CD - 
ROM (付属）をセットする。 

感 CD - ROM 内の 「 Handbook 」 フオルダか 
ら rjP _ SR 6 日」フオルダを開き、 
rHanclbook . pdf 」 をパソコンにドラッグ 

アンドド□ップ。 

インストールしたら、 rHandbook . pdf 」 
をダブルク1」ックすると、八ンドプックを 
ご幫になれます。 


付属ソフトウエアをインス I 
ルずる 


rimageMixer for HDD CamcorderJ 
は Macintosh には对応しておりません。 
本機を Macintosh につないで使用ずる 
には、下記のホームページで紹介して 
いる対応ソフトウェアを使用してくだ 
さい。 

• Macintosh で必要な環境につし、ても、下記 
のホームページをご覧ください。 

ピクセラホームページ： 
http :// www . pixela . co . jp / oem / sony / j / 
対応ソフトウェア： 

- Capty MPEG Edit EX (編集ソフト） 

- Capty DVD/VCD 2 C DVD 才ーヴリング 
ソフト 


■ 使用環境 

付属のソフトウてアを使ラには、下記のパ 
ソコン環境び必要です。 

OS:Windows 2000 Professional 
(Service Pack 3 ■な降 )/ Windows XP 
Home Edition/Windows XP 
Professional 



















• 上記の OS が工場出荷時にインストールさ 
れていることび必要です。上記 0 S でも 
アップグレードした場合は動作保証いたし 
ません。 

CPU：Pentium III 800 MHz 政上 
( Pentium 4 1 .7 GHz 政上を推奨しま 
す。）または同等のプ□セッサー 

必要なソフトウ ェア ： DirectX 9.0 c 政降 
( DirectX テクノ □ジに対応しており 
ますので、お使いの隙は DirectX び組 
み込まれている必要びあります。） 

サウンドカード： 1目ビットのステレオヴ 
ウンド カー ドおよび スピーカー 

メモリー: Windows 2000 Professional 
の場合：1 28 M Bl ； (上に5目 M Bl ； (上を 
推奨） 

Windows XP Home Edition / 
Professional Edition の場合: 256 M 目 
政上ほを推奨） 

A - ドディスク： インストールに必要な容 
量: 300 MB 切上 

作業フォルダとして必要な容量： 

14 G 臣しソ上(二層式 DVD を使用する場 
合は 28 G 目政上） 

• 画像をパソコンに取り込むときは、上記の 
他に画像の保を用の容量び必要です。 

ディスプレイ ：4 MB の VRAM を搭載した 
ビデオカード、解像剧ま1024 X 7目8 
ドット政上、 HighColor (16 ビットカ 
ラー65 000色)。 800 X 600 ドット未 
満、256色切下では正常に動作しませ 
Aj 。 

USB 端子: 標準装備 ( US 目 2. 日推奨） 

•力ラは Hi-Speed USB ( USB 2.0 華拠） 
に巧応しています。 Hi-Speed USB 
( USB 2.0 準拠)知ちの US 巨インター 
フェースに接続すると、 高速な画像転送 
( Hi-Speed 転掛が行えます。 Hi-Speed 
USB ( USB 2 .日華拠)に未対応の USB イン 
夕ーフェースに接続した場合、 USB 1.1 相 
当の転送速度 ( full-speed 転送)になりま 
す。 


ディスクドライブ: DVD 作成可能なディ 
スクドライブ 

• 上記環境を満たしたすべてのパソコンにつし、 
ての動作をな障するものではありません。 

■インストール手順 

本磯をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェ 
アをインストールします。1度インス I -一 
ルすれば、次回か b インストールは不要で 
す。 

のパソコンに本機びつながれていないこと 
を確認する。 

⑤パソコンの電源を入れる。 

• Administrator 権限ロンピューター®管 
理ちで n グオンして < ださい。 

• 使用中のアプリケーションは、インス I 
ルの前に終了させておいてください。 
感パソコンのディスクドライプに CD - 
ROM (付属)をセットずる。 

インス I -ールの選択画面び表おされる。 
0 [ImageMixer for HDD Camcorder ] を 
ク ij ック。 

インス I -ール画面び表示される。 



インス I -ール画面び表示されないとを 
は、次の操作を行ってください。 

〇 [スタート]一[マイコンピュータ]の 
順にク U ック。 （ Winclows 200 日の場 
をは、デスクトップ画面の[マイコン 
ピュータ]をダブルクリック。） 

〇 KAMCORDERSOFTCE :)] ( CD - 
ROM )* をダブルクリック。 

* ドライブ文字 （( E :) など)は、使うパソ 
コンによって異なることびありまず。 
〇 [ install . exe ] をダブルクリック。 

感[インス!-ール]をク I 」ック。 

感[日本語]を選び、[巧へ]をク U ック。 
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①[次へ]をクリック。 

⑥使用許諾契約の内容をよく読み、同意する 
場合は[使用許諾契約の全条頃に同意しま 
す]にチェックを入れ、[なへ]をク1」ック。 



感インスト ー J 晚を選択して、[巧へ]をク 
IJ ック。 



颇 [ NTSC : まに日本、ア六リカなどの方式で 
す。]にチェックを入れ、[次へ]をク U ッ 
ク。 



⑩[インストール準備の完了]画面の[インス 
トール]をク I 」ック。 



ImaaeMixer for HDD Camcorder の 
インス I -ールび始まりまず。 

® もし [ Microsoft ( R ) DirectX ( R ) をインス 
卜ールしています]画面び表示されたら、 
DirectX 9.0 c をインス I ルするために 
し U 下の手順を行う。表示されない場合は、 
手順®に進む。 


〇使用許諾契約の内容をよく読んでか 
日、[次へ]をクリック。 




返）[はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す]びチエックされていることを確認し 
て、[完了]をク I 」ック。 



パソコンの電源びいったん切れたあと、自 
動的に電源が入ります(再起動)。 

インス I -ールが完了すると、デスクトッフ画 
面に [ImageMixer for HDD Camcorder ] 
と [ ImageMixer 保存先フオルタ’]のシヨー 
トカットび表示されます。 



@パソコンから CD - ROM を取り出す。 














































をおな機能を使いこなずーセツトアップ 


1 電源スイツチを矢 EP のち向に繰り返しず6して、ランプを点なさせる。 


仁！：「動画」の設定 
〇:「静止画」の設定 
因：「見る/編集」の設定 



アクセス〇 


2 液晶画面をタッチして、項目を設定する。 

灰色で表おされるセツトアップ項目は、使用できません。 


■ パー ソナルメニ ューのシヨー ト 
カットを使ラときは 

パーソナルメニューには、よく使ラセッ 
トアップ項目へのシヨートカットび 
登録されていまず。 

•詳しくは 「 A ンディカム A ンドブック」 
( PD 円をご覧ください。 

© 区左互をタッチする。 

tm eon 巧 imu 

因 II ゎトァ，ブ11 F 巧が却 问 

1。圏回 

n ：7^ I スポット g 光 I I フオー カス I 


⑤希望のセットアッブ頃目をタッチす 
る。 

画面にないとをは、13/13をタッチ 
して表示させる。 

感希望の設定にし、臣因をタッチする。 


■セットアップ項目を変更ずると 
をは 

パーソナルメニューに 登線されていない 
セットアップ項目ち設定でをまず。 

0区ち互一[セットアップ]をタッチ。 

⑤設定するセットアップ項目を選ぶ。 

をタッチして選び、同^を 
タッチしてミ央定する(手順感も同様の 
操作でず)。 

感設定ずる項目を選ぶ。 

• 設定する項目をタッチしてち還べます。 
0希望の設定にする。 

設定し終わったら、医因^区](閉じ 
る）の順にタッチして、セットアップ項 
目画面を消す。 

設定を変更しないで戻るとさは、 

巨]をタッチ。 

■ シンプル操作中にセットアップ 
項目を変更ずるときは 

IP . メこ： H は表示されません。[セットアッ 
プ]をタッチして、セットアップ項目を表 
示させてください。 
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電源ランプの点な位置によって、操作可能なセツトアップ項目び異なります。 操作でさない 
項目は、本機の液晶画面上でグレーで表示されまず。 さらに詳しい情報は、「八ンデイカム 
八ンドブック」 （ PDR をご覧ください。 


粒カメラ設定 


フ□グラム AE : 
スポット測光： 

力六ラ明るさ： 

ホワイトパランス： 
オートシヤッター： 
スポットフオーカス: 
フ オー カス： 
フラッシュ設定： 

SUPER NSPLUS ： 
NS ラィト： 

COLOR SLOWS ： 

仁 a セルフタイマー： 
国セルフタイマー： 
デジタルズーム： 

手ぶれ補正： 


場面に合わせた効果的な撮影をします。 

画面の中で露出を調整する場所を i 受定します。 

摄1 刘寺の画象明るさの調整方法を設定します。 

摄1 ミ環境に合わせて色合いを調整します。 

シャッタースピードの自動調整を設定します。 

画面中央から外れた部分でピントを合わせます。 

ピントをわせの方法を設定します。 

外付けのフラッシュの設定をします。 

NightShot plus よりもさらに高感度で撮影します。 
NightShot plus 撮影私ホ列'線ライトを点灯させます。 
薄暗い場所でも明るくカラーで撮影します。 

動画撮影時のセ J レフタイマーを i 男定します。 

静止画撮影時のセルフタイマーを設定します。 

デジタ J レ処理を使つてズームします。 

撮影時の手ぶれを補正します。 


P 静止画設定 


国連写： 連続撮影(連写)の設定をします。 

国画質： 撮影する静止画の画質を設定します。 

国画儘サイズ： 撮影する静止画の画像サイズを設定します。 


&ピクチャーアプ U 

フェーダー: 

デジタルエフェクト： 
ピクチヤーエフェクト： 
録画操作： 

USB 機能選択 
デモモード： 


効果を入れなびらつなざ撮0します。 

デジタル効果を使って撮影しまず。 

特殊効果を使って撮影します。 

他の機器の画像を本機で録画するときの操作画面を表示します。 
ノ くソコン/プ U ンターなどを接続するとをの機能設定をします。 
本機の機能のデモンス 1- レーシヨンを行レます。 


節か/祉か 
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湿 HDD 設定 


HDD 初期化： 

HD ひ盾報： 

落下検出： 

内敵 V - ドディスクを初期化(フォーマット）しまず。 

内献トドディスクの空き容量などの情報を表示します。 

落下状態を検知したとき、データ保護のため、本機を動作しなくな 
るよラに設定します。 

HDD データ消去： 

内敵トドディスク上のデータの復元を困難にします。 

- AC アダプターをつないだ状態で、画面表示/;(ッテリーインフォボタ 
ンを押しなびら電源を入れたとさのみ表示されます。 

S 基本設定 


録画モード： 

古 S . 

曰ま- 

バイリンガル： 

撮影する動画の画質を設定します。 

動画再生時の音量を調藝します。 

他の機器から録画した二重音声を本機で再生するとをの設定をし 
ます。 

マイク標準レベル： 

パネル設定： 

TV タイプ： 

USB スピード： 

曰付/力六ラデータ表示: 
H 表示枚数： 

目:！残量表示： 

U モコン： 

録画ランプ： 

操作音： 

画面表示出力： 

セットアップ操作方向： 

自動電源オフ： 

キヤ1」プレーシヨン： 

記録時のマイクレベルを設定します。 

液晶画面の設定をします。 

出力する画像の縦横比を設定します。 

USB のデータ転を速度を設定します。 

再生時に撮影曰時や力方ラデータを表示します。 

ビジュアルインデックスの表示枚数を設定します。 

A - ドディスク内の動画撮慕用の残量表示を設定します。 

U モコン操作を受け付けるか設定します。 

録画中に本体前面の録画ランプを点：巧するか設定します。 

操作時に音を出ずか設定します。 

画面表示の出力先を設定します。 

セットアッブ画面の項目の動作方向を設定します。 

操作をしないとを、自動的に電源オフにします。 

液晶画面の反応位置を調整しまず。 

を® 特間設定 


曰時あわせ： 

エ U ア設定： 
サマータイム： 

曰付/時刻をあわせます。 

海外での使用時、時計を止めずに時差補正をします。 

夏時間(サマータイム）に設定します。 


本機と J (ソコンなどを US 己ケーブルで接続すると、自動のに表示されます。 
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が障かな？とおった 6 

修理に出す前に、ちラ1度点検して < ださい。それでち正常に動作しないとさは、 

テクニカルインフォ ーシヨンセンター(裏表紙）にお問い合わせください。 

修理に出される場合のごま意 

• イ^内容によっては A — ドディスクの初期化または交換び必要となることびあります。その場合、 A — 

ドディスク内のデータはすべて消去されますので、修理をお受けになる前に A — ドディスク内のデー 
夕をな巧(バックアップ）してくださし'!(データのなを(バックアッでについて詳しくは、 r 八ンディカ 
ム八ンドブック」 （ PDF ) をご覧ください)。修理によってデータび消まされた場合の補償については、ご 
容赦ください。 

• ィ^において、不具合症状の発生啟善の確認のために、必要最ル限の範囲で A — ドディスク内のデータ 
を確認させていただく場合びあります。ただし、それらのデータをソニー側で複製/保をすることはあり 
ません。 


電源が入っているのに操作できない。 

•電源(パ’ツテ U - または AC アダプターの電源〕ード)を取り外し、約1分後に電源を取り付け 
直す。それでも操作できないときは、 RESETO 」 セツト）ボタンり3ベージ)を先のとびったも 
ので押す(パーソナル;ニュー項目政外のすべての設定が解除される）。 

•本機の温度び着しく高くなっている。電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

•本機の温度び著しく低くなっている。電源を入れた状態でしばらく放置する。それでを操作で 
きないとをは一度電源を切り、暖かい場所に移動して、しばらくしてから電源を入れる。 


ボタンび操作でさない。 

•シンスレ操作中は、使える機能び限られます。シンプル操作を解除する。シンプル操作につい 
て詳しくは、「八ンディカム A ンドブック」 （ PDF ) をご覧ください。 


電源が入6ない。 

•バッテリーび取り付けられてし'!ない。バッテ U - を取り付ける （6 ページ)。 

•バッテ U - び消窝している、または消耗間近。バッテ U - を充電する (6 ページ)。 

• AC アダプターのプラグがコンセントからがれている。コンセントにつなぐ (6 ページ)。 
• 本機をノ V ンデイカムステーシヨンに正しく取り付ける （6 ページ）。 


電源が途中で切れる。 

• お買い上け稍の設定では、操作しなし狀態び約己分攻上続くと、自動的に電源が切れる（自動 
電源オフ）。[自動電源オフ]の設定を変更するか、ち)ラ1度電源を入れる、または AC アダプ 
ターを使用する。 

•バッテ U - が消窝している、または消耗間近。バッテ U - を充電する (6 ページ)。 


B 毋遭ミドすな5 
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スタート/ストップボタンやフォトボタンを押してち撮穀でさない。 

•再生画面になっている。電源スイッチをずらして、な（動画）または〇 (静止画)のランプを 
点口させる巧ページ)。 

• 直前に撮影した画像を本機の八ードディスクに書き込んでいる。[キャプチャー]または 
||»表示中はフォトボタンを押せません。 

. 本機の A - ドディスクの空き容量がない。不要な画像を削除する。または [ HDD 初期化]を行 
ラ。 

•本機の温度び著しく上昇している。電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度び善しく低くなっている。電源を入れた状態でしばらく放置する。それでち操作で 
さないとさは一度電源を切0、暖かい場所に移動して、しばら< してから電源を入れる。 


録画が止まる。 

•本撒の温度び善しく高くなっている。電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

•本機の温度び著しく低くなっている。電源を切り、暖かい場所に移動して、しばらくしてから 
電源を入れる。 

• 連続4最影可能時間は約13時間です。 


セットアップ項目び灰色で表示される。 

• その項目は選択できません。 


ブザーび 5 砂間鳴り続けている。 

•本機の温度び著しく上昇している。電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 
• 本機に異常び発生している。電源を入れなおして再び操作する。 
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自己診断表示と警告表示 


液晶画面(しは、/欠のよつ (L 表术されます。 
お客様自身で対応でさる場合でち、2、3回 
繰り返してち正常に戻らないとさは、テク 
ニカルインフオメーシヨンセンター(裏表 
紙)にお問い合わせください。 

い 1! f /V 

—C:04:00.-- 

'/ ，い、、 


C: (または(自己 診邸表示） 

C:04：aD 

• ‘インフォ U チウムのバツテリーび 
使われている。必ず"インフォリチウム" 
バッテリーを使ラ*。 

• AC アダプターの DC プラグを; V ンディカ 
ムステーションをしくは本機の DC IN 端 
テにしっかりつなぐ (6 ページ)。 

c:i3:aa/c:32:[o 

•電源をいったん取りがし、取り付け直し 
てからをう1度操作し直す。 

E:20: □□/ E:31 :□□/ E:40: □□/ 

E:61 / E:62：nD / E:91 / 

E:94:aa 

• 修理び必要なため、テクニカルインフォ 
メーシヨンセンター(裏表紙）にご連絡い 
ただき、 E から始まる数字すべてをお知ら 
せください。 


1 00-0001 (ファイル関連の警告) 
握い点滅 

•ファイルび壊れている。 
•扱えないファイル。 


©(本機のバードディスクに関する警告 ) t 
速い点減 

• 本機の A - ドディスクドライブの容量び 
いっぱいである。 

• 本磯の A - ドデイスクドライブに異常び 
発生した可能性びある。 


巧(バッテリー残量に関する警告） 

遅い点減 

•バッテ U - 残量びかない。 

• 使用状況や環境、バッテ U —パックに 
よっては、バッテリー残量び約20分程で 
わ 警告表示が点滅することびある。 


[じ](温度の上昇関連の警告） 

遅い点滅 

• 本機の温度び上昇中である。 

電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

速ぃ点減* 

• 本機の温度び著しく上昇している。 
電源を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 


[13 (温度の低下関連の警告） 1 

速い点滅 ^ 

• 本磯の温度び著しく低下してし、る。 0 

本機を暖める。 唐 


m (手ぶれ警告 r 

• 光量不足のため、手ぶれが桓こ〇やすし 
況になっているので、フラッシュ刷売り） 
を使ラ。 

• 手ぶれび超こりやす < なっているので、 

本機を両手でしっかりと固定して撮影す 
る。ただし、手ぶれマークは消えません。 


g 白（本機の A - ドディスクに関する警告)* * 熱表示.ぉ船せメッセ-ジが出るときに、 

速い点滅 「操作音」び鳴ります。 

. 本機の A - ドデイスクドライブに異常び 
発生した可能性びある。 
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取 0 扱い上のごミち意 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな 

場所に置かないで<ださい。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近 <、夏場の窓を閉め切った 
自動車内は特に高温にな0、放置すると変形し 
たり、故障したりすることびあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあ0ます。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることびあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこ0の多し、場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理でさ 
なくなることちあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンズび太陽に向し、 
たままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

■ 長時間使用しないときは 

• 本磯の瞄陡維持するた财こ定期的に電源を3 
分間入れ、撮影および再生を巧って < ださい。 

•バッテ U - は使い切ってから保管してくださ 
い。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧さないで下さい。画面にムラ 
び出たり、液晶画面の故障の原因にな0ます。 

• 寒し所でご使用になると、画像び尾を弓いて 
見えることびありますび、異常ではありませ 
Hjo 

• 使用中に液晶国面のまわりび熱くなりますび、 
故障ではありません。 

■ お手入れ 

液晶画面に指紋やゴ S び付いてミちれたと 

きは、別売りのク U —ニングク□スを使っ 

てをれいにすることをおすすめします。 

別売りの液晶ク U —ニングキッ h を使ラ 

ときは、ク U —ニング U キッドを直接液晶 

ノてネルにかけず、必ずク1」一ニングペー 

パーに染み込ませて使って<ださい。 


本機表面のお手入れについて 

• ミちれのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ま 
せた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきしま 
す。 

• 本機の表面び変質した0塗装びはげた0する 
ことびあるので、な下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのよラな化学 
襄品類 

-上記び手に付いたまま本機を扱ラ 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 

カメラレンズのお手入れと保管につい 
て 

• レンズ面に指紋などび付し、たときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 
表面をきれいにないてください。 

• 風通しの良いゴミやほこりのかない場所に保 
管してくださし、。 

• カビの発生を防ぐた财こ、上記のお手入れは定 
期的に巧ってください。また本機を良好なげ態 
で長期にわたって使っていただくためにち、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作すること 
をおすすめします。 

内蔵の充電式電池について 

本磯は曰時や各種の設定を電源の入/切と 
関係な < 保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本機を使って 
いる限り常に充電されていますび、使ラ時 
間び短いと徐々に放電し、3 か月 近くまっ 
たく使わないと完全に放電してしまいま 
す。充電してから使って < ださい。 

ただし、充電式電池び充電されていない場 
合でち、曰時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■ 巧電方法 

本磯を付属の AC アダプターを使ってコン 
セントにつなぐか、充電されたバッテリー 
を取り付け、電源スイッチを「切(充電)」に 
して24時間政上放置する。 
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をな仕様 


システム 

映像圧縮ち式 

MPEG 2/ JPEG (静止画） 

A — ドディスク 
30 G 己 

容量は、 1 GB を10億バイトで計算した場合 
の数値です。また管理用ファイルなどを含む 
ため、実際使巧でさる容量は若干減かする場 
合びあ0ます。 

音声圧縮ち式 

Dolby Digital 2 ch 

ドルビーデジタルステレオク U エーター搭載 

記録 フォーマット 
動画 

MPEG 2 -PS 

静止画 ,, 

Exit Ve 「 .2.2 1 

映像信号 

NTSC カラー、 EIA 標準方式 
録画/再生時間 

HQ : 約440分 SP : 約650分 
LP : 約12日0分 

撮影可能カット数/枚数 
動画:9 999個 
静止画:9 999枚 

撮像素子 

3.27 mm (1/5.5 型) CCD 固体撮像素モ 
総画素数:約107万画素 
動画有効画素数 (4:3): 約69万画素 
動画有効画素数 (16:9): 約67万画素 
静止画有効画素数 (4 : 3) :約100万画素 
静止画有効画素数 (1 6: 9) :約7日万画素 
レンズ 

カールツァイスバ U オテッサー 
フィ ルター 径 :30 mm 
12倍(光学)、24倍/800倍(デジタル） 

F 値二 1.8 〜2.己 

焦点距離 

f (焦点距離） =3.0 〜 36mm 
35mm カメラ換算： 

動画撮影時 

46〜628.5 mm (16:9)*2 
48〜 576 mm (4:3) 

静止画撮影時 
40〜480 mm (4:3) 

43.6 〜 523.2 mm(1 目： 9) 

色温度切り換え 

はート]、[ワンプッシュ]、握内] (3200 K )、 
匿外] (5800 K ) 


最低被写体照度 

15 lx ( ルクス） （ F 1.8) 

0 lx ( ルクス ） (NightShot plus 時） 

’1(社)電子情報描 t 産業協を。曰 TA ) にて制定さ 
れた、撮影情報などの付帯情報を追加すること 
びできる静止画用のファイルフ オー マット 
と広角画素読み出しにぶる実動作値 

• ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づ 
さ製造されています。 

入/出力端子 

A / V 端子 

10ピン特殊コネクター 
入力/出力自動切0換え 
映像: 1 Vp - p 、75 D 不平衡 
丫出力 1 Vp - p 、75 D 不 平衡 
〔出力 0.%6 Vp - p 、75 O 不 平衡 
音声: 327 m V (47 k Q 負荷時)、入カインピー 
ダンス 47 kO な上、出カインピーダンス 2.2 
1<0政下 
REMOTE 

ステレオミニミニジャック （ U モート)端子 
( 02 .己 mm ) 

液晶画面 

画面サイズ 

目. 9 cm (2.7 型アスペクト比 16:9) 

おドット数 

123 200ドット横日60 X 縦22日 

電源部、その他 

電源電圧 

バッテ U - 端子人力 7.2 V 
DC 端子入力 8.4 V 

消費電力 
2.8 W 

動作湿度 

0ご〜+40で 

な存温度 

-20 む〜+目日で 

外お寸法 

69 x 71 x 117 mm (幅 X 高さ X 奥行さ） 
(突起部含む） _ _ 

69 x 71 X 117 mm (幅 X 高さ X 奥巧き） 
(突起部含む、付属ノ（ッテ U —パック NP - 
FP 50 装着状態） 
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本イ本質量 

約 350 g (本体のみ） 

撮嚴時総質量 

約 390 g (八•ッテ U - パック NP - FP 50 を含 
む） 

付属品 

5ページをご覧ください。 


八ンデイカムステーション 
DCRA-C160 

入/出力端子 

A / V 端子 

1日ピン特殊コネクター 

入力/出力自動切り換え 

映像： 1 Vp - p 、750 不平衡 

丫出力 1 Vp - D 、750 不平衡 

〔出力0.286 Vp - p 、750 不平衡 

音声: 327 mV (47 kQ 負荷時)、入カインピー 

ダンス 47 kOiU 上、出カインピーダンス 

2.2kOUrF 

USB 端モ 
mini-B 


AC アダプター AC-L25A/L25B 

電源 

AC 100〜240 V 、50/60 Hz 


リチャージャブルバッテリーパック 
NP-FP50 

最大電圧 
DC 8.4 V 

公称電圧 
DC 7.2 V 

容量 

4.9 wh (680 mAh ) 

最大がお寸法 

約31 .8 X 18.5 x 45.0 mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 
約 40 g 
使用;豆度 

0 で〜 +40ご 

使用電池 
Li-ion 


消費電力 

18 W 

定格出力 
DC 8.4 V * 


動作温度 

日で〜+40で 


保巧温度 

-20 む〜+60ご 

がお寸法 

約56 X 31 X 1 00 mm (最大突起部をのぞく） 
(幅 X 高さ X 奥行き） 

寶尋 

約19 Og (本体のみ） 

* その他の仕様については AC アダプターのラ 
ベルをご覧ください。 


28 



巧 証書と アフターサービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されています 
ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 
け取りください。所定事項の記入と記載内 
容をお確かめの上、大切に保管してくださ 
い。 

このデジタルビデオカメラレコーダーは国 
内仕様でず。海外で万一、事故、不具含び生じ 
た場合の現地でのアフターサービスとその 
費巧については、ご容赦ください。 

アフターサービス 
■ 調子が悪いとをはまずチェックを 
r 故障かな？と思ったら」の項を参考にし 
て故障かどラかお調べください。 

■ それでち具合の悪いとさは 
テクニカルインフォ ーシ ヨンセンター 
(裏表紙)にお問い合わせください。 

■ 保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 

いたださます。詳しくは保証書をご覧くだ 

さい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご 
要望により有料修理させていたださます。 
■ イ©里に出される前に 
修理に出される場合のごミ主意 (23 ページ） 
をご覧ください。 

■ 部品の保有期間について 
当社はデジタルビデオカメラレコーダー 
の補修用性能部品(製品の機能を維持する 
ために必要な部品）を製造打ち切り後8年 
間保有しています。この部品保有期間び経 
過したあとち、故障箇所によっては修理可 
能な場合びありますので、テクニカルイン 
フォ ーシヨンセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

■ 部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合びあります。その隙、交 
換した部品は回収させていたださます。 



ホ 

音 


29 


ををのために 


-► 2ページちおわせてお読み < ださい。 


A 警告」底 A 


义が 感電 


下記のミち意事項を守らないと、 乂災、大けび や 
死 t ： にいたるち害び発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火がや感電の原因とな0ます。巧部点 
検や1慶理はテクニカルインフォメー 
ションセンターにご依頼ください。 


分解禁止 


指定 L ソがの電池、 AC アダプター、 
巧電器を使わない 

火がやけびの原因となることびありま 
す。 


0 

禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えや 
すい物など)を入れない 

火が、感電の原因となります。万一、水 
や異物び入ったときは、 すぐに 電源を 
切り、電池を取り出してください 。 AC 
アダプターや充電器などもコンセント 
から抜いて、テクニカルインフオ方一 
ションセンターにご相談くださし、。 


0 


機器本体や付属品は乳幼巧の手 
の届く場所に置かない 

電池などの付属品を飲み込む恐れびあ 
ります。乳幼児の手の届かない場所に 
置さ、おモ様びさわらめよラご注意< 
ださい。万一飮み込んだ場合は、直ちに 
医師にネ目談してください。 


0 

禁止 


運転中に使用しない 

自動車、オートてイなどの運転をしな 
び日、撮該、再生をしたり、液晶画面を 
見ることは絶対おやめください。交通 
事故の原因となります。 


0 


電池やシヨルダーべルト、スト 
ラップを正しく取り付ける 


正しく取り付けないと、落下によりけ 
がの原因となることびあ0ます。 

また、ベルトやストラップに傷びない 
か使用前に確認してください。 


〇 

指示 


撮影時は周囲の状況にミち意をは 
らぅ Cy 

周囲の状況を巧握しないまま、撮影を禁止 
巧わないで < ださい。事故やけびなど 
の原因となります。 


電源コードを傷つけない 


熱器具に近づけたり、加熱したり、加工 
したりすると火災や感電の原因となり 
ます。また、電源コードをお < とさは、 
コードに損傷を与えないよラに必ずプ 
ラグを持って抜いてください。 


0 

禁止 


Ksa A A 


火災感電 


下記のミ主意事項を守らないと、 けび や 財産に 
損害を与えることびあります。 


湿気やほこり、油煙、湯気のをい 
場所では使わない 

火がや感電の原因になることびありま 
す。 


0 

禁止 


めれた手で使用しない 

感電の原因になることがあります。 


めれ手禁止 


不を定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いた 
り、不安定な状態で云脚を設置すると、 
製品が落ちたり倒れた0して、けびの 
原因となることびあります。 


0 

禁止 
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コード類は正しく配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブル、 
AV 接続ケースレなどは、足に引っ掛け 
ると製品の落下や転倒などによりけび 
の原因となることびあるため、充分注意 
して接続•配置してください。 


〇 


通電中の AC アダプター、巧電器、 
充電中のバッテリーや製品に 
長時間ふれない 


長時間皮唐び軸れたままになっている 
と、低温やけどの原因となることがあ 
0ます。 


0 

禁止 


使用中は機器を巧で覆ったりし 
ない 

熱がこちってケースび変巧したり、火 
災、感電の原因となることびあります。 


0 


長期間使用しないとさは、電 
源を巧ず 

長期間使用しないときは、電源プ 
ラグをコンセントからがしたり、 
電池を本体から外して保管して 
ください。火がの原因となること 
びあります。 


€ 

つラグをコン 
セントから巧く 


レンズや液晶画面に衝撃を与え 
ない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、 
強い衝撃を与えると割れて、けびの原 
因となることびあります。 


0 

禁止 


電池や付属品、アクセサリーなど 
を取りはずずときは、手をそえる 

電池などび飛び出すことびあり、けが 指ホ 
の原因となることびあります。 



IA を關 電池についての安 
を上のごを意とお願い 

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けび や 
やけど、火災な どを避けるため、下記のミ主意事頂 
をよ < お読み < ださい。 





•バッテリーパックは指定された充電器！;(外で充電しな 
い。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに _ 

放置しない。このよつな場 P 斤で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 ^ 

帯、保管しない。 

• 電池を水.海水 • 牛乳 • 清涼飲料水 • 石験水などの液体で 
濡らさない。濡れた電池を充電した D 、使用した0しな 
い。 

IA を哟 


• 電池をノ V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 A 

させたりするなどの衝撃や力を与えない。 C\i 

• ボタン電池は充電しなしでください。 ^ 

A 警告 



• 電池を使い切ったとをや、長時間使巧しなし場合は機 
器から取りはずしておく。 

指术 

IA ミち意1 
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